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LA CARESTIA Y ESCASEZ DE MATERIALES 


Reproducimos a continuación el texto de la nota que el CACYA entregó al 


Exmo., Sr. Vicepresidente de la: República, en ejercicio del P.E. en ocasión 


de la audiencia otorgada a los representantes de las entidades patronales de 
la edificación de esta Capital de la que nos ocupamos en el número anterior. 


En Septiembre de 1939, inmediatamente de produ- 
cirse el estallido bélico en Europa, el Centro de Ar- 
quitectos, Constructores y Anexos se dirigió al Poder 
Ejecutivo Nacional solicitando la adopción de una se- 
rie de medidas tendientes a impedir la paralización 
de las actividades constructivas, la escasez de los ma- 
teriales y el alza desorbitada del precio de los mismos. 

Con una clara y lógica visión de las dificultades del 
futuro, nuestra entidad reclamó en aquel entonces 
que se redujesen los derechos de aduana, se revisaran 
ciertos tratados comerciales y se facilitase la rápida 
provisión de cambio para la importación de máqui- 
nas, materiales y materias primas destinadas a la 
fabricación de artículos y productos de empleo in- 
dispensable en las construcciones. 
temperamento propuesto hubiese permitido nó solo 
disponer en plazo breve de un stock considerable de 
los materiales aludidos, sino elaborar en el país gran 
cantidad de aquellos. 

Desgraciadamente, el Gobierno Nacional no pudo 
tomar en cuenta nuestro pedido, o no atribuyó al 
asunto toda la extraordinaria importancia que re- 
vestía, y de ello ha derivado la dificilísima situación 
actual, en que ciertos materiales básicos para la in- 
dustria, como el hierro, escasean notoriamente y se 
cotizan a precios enormes, 

La participación activa en la guerra, de los Estados 
Unidos de Norteamérica, con la consiguiente limita- 
ción de sus exportaciones a cifras prácticamente in- 
significantes, tornan casi insoluble en la actualidad, 
la solución de tan grave problema. Creemos, sin em- 
bargo, que las dificultades señaladas podrían atenuar- 
se en cierta medida, mediante la adopción de una se- 
rie de disposiciones que señalaremos más adelante. 

Ante todo, y para fijar un criterio exacto que per- 
mita orientar eficazmente toda solución, siquiera par- 
cialísima, del problema a que nos hallamos avocados, 
estimamos necesario: 


a) Realizar una estadística de las existencias, clase 
y calidad del hierro nuevo de todos los tipos exis- 
tentes en el país, haciendo obligatoria, por de- 
creto, la declaración de tales existencias, e impo- 
niendo sanciones a los que incurran en falsedad 
u ocultamiento. 

b) Proceder en igual forma respecto al hierro viejo, 
sin uso de las distintas clases. Ss 

c) Efectuar otra estadística de los pedidos hechos al 
Extranjero, del indicado material, estableciendo 
procedencia, fechas en que fueron formulados, ti- 
pcs y calidades de la mercancia, precios a que 
fueron cotizados, sumas pagadas a cuenta o por 
importe total, posibilidades de recepción de las 
partidas que aún no hayan sido enviadas por los 
lakricantes, y fecha aproximada del arribo al 
País. ¿ 

d)'Que la Dirección Nacional de Minas o el organis- 
mo que corresponda, informe en qué partes del 
territorio nacional existen yacimientos de hierro 
y si los mismos pueden ser objeto de industrializa- 
ción, considerando la calidad y rendimiento del 
mineral, costo del transporte, posibilidad de ex- 
plotación en' breve plazo, etc. (Tenemos entendido 
que existen yacimientos en Zapala y Tafí). 

e) Determinar cuántas y cuales Acerías. Altos Hor- 
nos y Talleres Metalúrgicos, capaces de fundir y 
laminar hierros existen en el país o se: hallan en 
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vías de ser instalados, precisando su rendimiento 
máximo de cada calidad y tipo. 


Í) Que naciones podrían abastecernos actualmente 
de hierro; en qué cantidades de cada calidad y 
tipo, y dentro de qué plazo (España, Brasil, Pe- 
rú, Chile, Estados Unidos). 


8) Establecer la posibilidad legal de obligar a los bu- 
ques de las nacion* mencionadas que vengan a 
puertos argentinos a cargar productos nacionales, 
a que conduzcan un tanto por ciento de su tone- 
laje en hierro. 

Sin perjuicio de las medidas que la evacuación de 
los puntos precedentes pudieran aconsejar, estimam 
de urgencia la adcpción de las siguientes: y 


1*—Incautación por el Estado de las existencias co- 
merciales, previa indemnización equitativa a sus 
poseedores y adquisición, a título exclusivo, de 
la producción del material. Monopolio oficial de 
la importación, 

2%—De no considerarse factible lo anterior, aplica- 
ción rigurosa del decreto ley número 12591. 


¿—Prohibición absoluta de exportar todo metal: 
nuevo, usado, elaborado o en bruto. 


4*—Reveer los coeficientes de trabajo actualmente 
aplicados, practicando, al efecto, detenidos exá- 
menes en los laboratorios de ensayos oficiales, 
y fijar nuevos coeficientes según el tipo, calidad 
y procedencia del hierro, tratando de aplicar 
mayor coeficiente de trabajo al hormigón. 


5*—Prohibir, mientras subsistan las actuales circuns- 
tancia, el empleo del hierro en todas aquellas 
obras en que pueda, racionalmente, prescindirse 
de él: pavimentos, pequeños edificios, etc., e im- 
poner el uso obligatorio de maderas nacionales, 
fibrocemento, etc. en sustitución de aquel, para 
la ejecución de cabriadas, carpintería, caños, étc, 


, 6*—Establecer premios de estímulo por el Estado y 
por las Instituciones particulares para. el estudio 
de nuevos procedimientos tendientes a la susti- 
tución o reducción de empleo de metales en la 
industria constructiva (hormigón al vacío y vi- 
brado, elementos de vidrio, etc., etc.,) facilitan- 
do a los investigadores el uso de talleres, labo- 
ratorios y usinas oficiales, 


T*—De no existir impedimento legal, establecer la 
obligatoriedad de que los buques de cualquier 
nacionalidad procedentes de países productores 
de hierro, que hagan escala en nuestros puertos, 
conduzcan un porcentaje de dicho material. 


Como complemento de las previsiones que preceden, 
censideramos que en base a las estadísticas realizadas 
y a realizarse, y a las cifras de importación de los 
últimos años, se deberá fijar-la cantidad mínima de 
hierro que el país requiere anualmente, contemplando 
las deducciones que sean posibles, mediante la restric-. 
ción de su empleo en trabajos para los que no resul. 
te indispensable. ¡ 

Un cálculo de las cantidades que puedan producirse 
en el país par refundición de material viejo y explo- 


. tación de yacimientos existentes, sumadas a la pro- 


bable importación de España y demás países sudame- 
Ticanos, permitirá establecer el déficit que deberá cu-- 
brirse por importación de los Estados Unidos, debien- 
do realizarse todos los esfuerzos posibles para Aasegu- 
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Pocas personas en verdad, (excepto los téc- 
nicos en la materia) tienen un concepto claro 
de lo que significa el “acondicionamiento del 
aire”; así es que continuamente oye uno de- 
cir que tal o cual cine, edificio público o es- 
tablecimiento “tiene aire acondicionado”, 
cuando en realidad está equipado solamente 
con un simple aparato de refrigeración. A fin 
de aliviar esta situación he creído interesante 
la publicación de este pequeño trabajo, para 
el cual sólo he podido consultar las obras pu- 
blicadas en inglés, ya que en nuestro idioma 
no hay bibliografía sobre esta materia. Así 
pues, comencemos por dar una definición del 
acondicionamiento del aire. 

Acondicionamiento del aire es el control de 
la. temperatura, humedad, pureza y movi- 
miento del aire dentro de un espacio cerrado 
o edificio, con el objeto de proporcionar ma- 
yor confort a las personas que se encuentren 
dentro del mismo. 


El control de la temperatura comprende: 
a) calefacción en invierno; b) refrigeración 
en verano. El control de la humedad compren- 
de: a) aumento de la humedad en invierno; 
b) disminución de la humedad en el verano. 
La purificación del aire comprende: a) pro- 
visión de oxígeno; b) disolución de olores y 
humo; c) extracción del polvo. 

La calefacción o refrigeración del aire se 
produce por cualquiera de los métodos co- 
rrientes de uso común: haciendo pasar una co- 
rriente de aire a través de cuerpos enfriados 
por refrigerantes químicos — amoníaco, bi- 
óxido de carbono, etc — (es lo que en los 
aparatos de refrigeración se denominan con- 
densadores). 

La calefacción se produce inyectando una 
corriente de aire caliente o vapor de agua 
dentro del local cuya temperatura se quiere 
acondicionar. 

A tal efecto los equipos de aire acondicio- 
nado están dotados de una unidad que realiza 
este proceso que antes estaba encomendado a 
los aparatos corrientes de calefacción, (ra- 
diadores, estufas, etc.). En los países cáli- 
dos donde no es necesaria la calefacción, se 
puede suprimir la unidad de calefacción del 
equipo de aire acondicionado. En ambos ca- 
sos el control de la temperatura se realiza au- 
tomáticamente por medio de un termostato 
eléctrico o hidráulico. 

El equipo encargado de aumentar o dismi- 
nuir la humedad dentro del sistema de acon- 
dicionamiento de aire consta de duchas o 
atomizadores de agua a través de las cuales 
se hace pasar la corriente de aire para au- 
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mentar su humedad. Para disminuirla se ha- 
ce pasar el aire a través de cámaras que con- 
tienen minerales de gran avidez por el agua 
(v. g. clorato de calcio), los que absorben 
gran parte de la humedad. 


La purificación del aire se realiza hacién- 
dolo circular a través de filtros que retienen 
el polvo; inyectándole oxígeno para neutrali- 
zar el efecto venenoso producido por el anhí- 
drico carbónico expelido por las personas al 
respirar y haciéndolo circular continuamen- 
te dentro del local y a través del aparato pu- 
rificador por medio de ventiladores que pro- 
ducen una corriente de aire indirecta y suave 
para que no resulte molesta a las personas. 

El tamaño de los equipos de aire acondi- 
cionado y su capacidad deberá estar en rela- 
ción directa con la capacidad del local. El ti- 
po depende del fabricante aunque a veces hay 
que tener en cuenta la legislación que regula 
ciertos tipos de edificios; así por ejemplo en 
los Estados Unidos los equipos de acondicio- 
namiento de aire instalados en las escuelas 
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deberán tomar del exterior un 25, 50 o 715% 
del aire que va a circular en el local. En ese 
caso habrá que seleccionar un tipo de apara- 
to que tenga los aditamentos necesarios para 
cumplir este requisito. Otras veces debe em- 
plearse un tipo especial de equipo de aire 
acondicionado diseñado para ser instalado en 
fábricas o plantas industriales en las que el 
problema principal es la eliminación del pol- 
vo bien por la índole del trabajo que en ella 
se realiza o porque el polvo contenga mate- 
rias venenosas en suspensión; es el caso de 
las plantas de pintura en las fábricas de au- 
tomóviles o del taller de linotipos en los pe- 
riódicos. En estos casos el equipo de aire 
acondicionado que se emplee deberá estar pro- 
visto de filtros de aire de mayor capacidad y 
eficacia que los tipos corrientes. El filtro del 
aire puede ser una simple pieza de tela de 
tejido fino, una película viscosa | (capa de 
aceite) que cubre una malla de metal por la 
cual circula el aire o un papel poroso que 
realiza una función análoga. Todos éstos ti- 
pos tienen el inconveniente de que la acu- 
mulación del polvo aumenta la resistencia del 
aire y disminuye la eficiencia del filtro. Para 
obviar esta dificultad se emplean filtros de 
precipitación eléctrica del polvo, que es el 
más efectivo, aunque no elimina el polvo de 
carbón. 

Por último, el equipo de aire acondicionado 
está provisto de ventiladores o propelas para 
impulsar el aire y hacerlo circular dentro del 
local a una velocidad conveniente para que no 
resulte molesto. El control de la velocidad del 
aire se realiza por medio de un anemómetro. 

Como se ve, un equipo completo de acondi- 
cionamiento de aire comprende una serie de 
unidades coordinadas entre sí y cuya instala- 
ción resulta costosa y complicada pues re- 
quire conexión eléctrica, instalación de agua 
y drenaje pero que cuando se instala cum- 


pliendo todos los requisitos técnicos, resulta 
remunerador, desde el punto de vista comer- 
cial, pues contribuye a aumentar los negocios 
en las oficinas, a hacer más eficiente la pro- 
ducción en las fábricas, a conservar la salud 
de las personas y aumentar el confort de la 
vivienda humana. 
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Fábrica y Depósito 
Hernandarias 639 
W. Villafañe 1140 


Revestimientos 
mármol reconstituído - Mosaicos calcáreos 


Dé «preferencia 
en sus obras a 
los gremios ane- 
xos asociados 
al C.A.C.Y.A. y 
a los anuncia- 
dores en esta 
Revista. 
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INTERIORES MODERN 
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-Living-Rocm Señorial 


Aunque sin abandonar del todo los 
gustos tradicionales, de que son celo- 
sos conservadores, los arquitectos y 
decoradores ingleses han evoluciona- 
do en los últimos 
años hacia una ma- 
yor simplicidad en 
la composición de 
los ambientes fami- 
liares, que lejos de 
desvirtuar el encen- 
to íntimo de aque- 
llos, realza el méri- 
to de sus creaciones. 

En ésta y la pá- 
gina que sigue, 
ofrecemos algunos 
ejemplos de esa 


tendencia modernizadora correspon- 
dientes a residencias particulares ter- 
minadas meses cntes de iniciarse la 
actual confiagración bélica. 


Otro atractivo Living 
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Living- 
Comedor 


INTERIORES 
MODERNOS 


Rincón de 
dormitorio 
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JUDICI 


SUBCONTRATISTA — CERTIFICADO DE OBRA 


JUICIO: Fischbach, Enquin y Sidler — Estableci- 
mientos Industriales “Febo” contra 
“Sincomaco”: — Sociedad de Ingeniería 

. y Construcciones Malvicino y Cía. 
a 

DOCTRINA: El subcontratista que sólo cumplió su 
obra parcialmente, no tiene derecho a 
cobrar sino la suma que representa la 
realizada, y como no tuvo derecho a 
suspender por sí y ante sí la que fal- 
taba, fundado en un certificado otor- 
gado al contratista general que aquel 
no podía invocar en su favor, pues su 
otorgamiento obedecía an causas distin- 
tas y ajenns a sus relaciones con el 
contratista, la demanda no puede pros- 
perar sino por el saldo que resultó im- 
pago después de abonada la obra del 
tercero, que la terminó. (C, C.) 


SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 


Buenos Aires, junio 30 de 1941. 


Y Vistos: Estos autos para dictar sentencia de los 
que resulta: 


Que a fs. 6, se presenta por apoderado la firma 
Fischbach, Enquin y Sidler, promoviendo juicio or- 
dinario contra Sincomaco, Sociedad de Ingeniería y 
Construcciones Malvicino y Compañía, por cobro de 
la suma de pesos tres mil novecientos nueve con 
ochenta y un centavos moneda nacional, sus intere- 
ses y costas. 


“Manifiesta que sus mandantes celebraron con la 
demandada un contrato por el cual los primeros se 
comprometieron a proveer y colocar todas las uni- 
dades de instalaciones de calefacción, servicio de 
agua caliente, instalaciones de supergás y construc- 
ción de un horno incinerador de residuos en la obra 
Hospital Militar Central que construyó la última pa- 
ra la Dirección General de Ingenieros. 


Agrega que la actora cumplió sus obligaciones 
realizando trabajos por pesos diez y seis mil qui- 
nientos cincuenta y seis con cincuenta y siete cen- 
tavos moneda nacional, y que la empresa demanda- 
da abonó sólo la suma de pesos once mil siete con 
setenta y seis centavos moneda nacional, por lo que 
queda restando un saldo de pesos cinco mil quinien- 
tos cuarenta y ocho con 'ochenta y un centavos muo0- 
neda nacional. Que como de este último importe de- 
be retenerse la cantidad de pesos un mil seiscientos 
treinta y nueve moneda nacional, hasta que las ins- 
talaciones hayan sido definitivamente aprobadas por 
la Dirección General de Ingenieros, queda a su favor 
un remanente de pesos tres mil novecientos nueve 
con ochenta y un centavos min. 

Que esta cantidad es líquida y exigible en razón 
de lo que contiene la cláusula cuarta del contrato, 
dado que los demandados recibieron el certificado 
orden 514 de la mencionada Dirección General el 21 
de octubre de 1935, en el que se certifica la tota- 
lidad de los trabajos de calefacción, aguas corrien- 
tes y supergás que eran a cargo de los actores. Que 
de acuerdo con la referida diposición contractual la 
empresa Sincomaco debía haber pagado el importe 
reclamado antes de los sesenta días de la fecha 
del ¿certificado lo que significa que el plazo para 
hacerlo venció el día 20 de diciembre del mismo año. 

Funda, por último, su acción er lo dispuesto por el 
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art. 1197 y concordantes del Código Civil y en las 
pertinentes a la compraventa y locación de obras. 


Que corrido el traslado de ley se presenta a fs. 19 
la demandada por apoderado contestando la deman- 
da y reconviniendo. 

Reconoce la existencia del contrato y las obliga- 
ciones emergentes del mismo a que alude la de- 
mandante en su escrito de presentación. 

Expresa que la obra del Hospital Militar Central, 
pabellón suboficiales, fué contratada por la Direc- 
ción General de Ingenieros por un importe global 
de pesos trescientos diez mil min. y que ulteriormen- 
te y mientras se ejecutaba la obra esa Dirección 
introdujo demasías por un valor aproximado de pe- 
sos cien mil m/n.; que el monto del contrato originál 
celebrado con los Establecimientos Febo era de pe- 
sos diez y siete mil cuatrocientos min. el que fué 
disminuído a pesos diez y seis mil trescientos no- . 
venta min. en base de las modificaciones introduci- 
das en el convenio de referencia. 

Añade que el art. 49 del mismo señala las condi- 
ciones de pago y dispone que éstos los realizará la 
“empresa demandada ¡paralelamente a la certifica- 
ción que extienda la Dirección general de Ingenle- 
ros, a cuyo efecto la Sincomaco se obliga a pasar 
una copia del certificado en su parte pertinente a la 
sociedad actora, la que, basándose en el mismo, ha- 
ría la factura que debía ser cancelada dentro de 
los cinco días con documentos a 60: días de plazo. 
Que las condiciones de pago estipuladas «con la Di- 
rección General de Ingenieros de acuerdo al art. 6%, 
inc. h), del pliego de condiciones, eran las siguien- 
tes: "Para obras de fumistería e instalaciones de 
supergás: se procederá por mediciones o recuentos 
certificando el 60 % al colocarse las canalizaciones y 
a la llegada de los materiales a las 'obras. Un 20 % 
más ser. certificado una vez efectuadas las conexio- 
nes finales por servicios de calefacción, agua ca- 
liente y supergás y el 20 % restante al efectuarse 
las pruebas expuestas en este pliego”. 

Que en virtud de ello su mandante liquidó los cer- 
tificados Nos. 6, 7, 8, 9 y 10 de la mencionada Di- 
rección referentes a los trabajos ejecutados por la ac- 
tora y por un total de pesos doce mil doscientos trelin 
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ta. con ochenta y tres centavos: min. 

Que en lo que se refiere a los que corren del “nú- 
mero 11 al 18, la Dirección General de Ingenieros in- 
cluyo partidas por trabajos de calefacción, agua ca- 
liente y supergás, trabajos no ejecutados en: estos 
conceptos, sino en compensación de los que la Sinco- 
maco iba realizando a raíz de los cien mil pesos min. 
de las demasías introducidas y a que ha hecho re- 
Terencia precedentemente... Que esa inclusión es debi- 
da a que al extenderse esos certificados no existía 
el respectivo contrato ampllatorio con la Dirección 
General y en razón de que por no ser posible que su 
mandante tuviera en descublerto esos importes se 
estableció que haste que el Poder Ejecutivo diera 
su aprobación a la ampliación los trabajos que a és- 
tog se referían, se imputarían a otras partidas del 
contrato ya existente y que aún no se hallaron cu- 
biertas. 

Que de acuerdo con lo establecido en el convenio, 
los trabajos debían ser entregados para su prueba 
paralelamente a la ejecución de la obra. Que la ac- 
tora basándose en la imposibilidad del cobro que no 
le correspondía en virtud de la compensatión a que 
ha hecho referencia anteriormente, los suspendió, 
causando a la Sincomaco los perjuicios consiguientes, 
ya que con ello se le impedía continuar la obra y ter- 
minarla para fines de noviembre del año 1935 como se 
había convenido. 1 

Añade que con el fin de no dificultar la ejecución 
de la obra, se le pidió reiteradamente a la empresa 
demandante que prosiguiera los trabajos que había 
tomado a su cargo, y que en vista del resultado nega- 
tivo de estas peticiones se le envió el 19 de diciembre 
de 1935 un telegrama colacionado por el cual se le 
comunicaba que los trabajos serfan ejecutados “por su 
cuenta”, reservándose los derechos en concepto de da- 
ños y perjuicios. Que, por último, se encomendó la ter- 
minación de esos trabajos a las casas Koerting, Hans 
G., von Knosebeck y José Negrete, abonándose por 
ellos la suma de dos mil novecientos cincuenta pe- 
sos m/n., como se comprueba con los documentos ofi- 
ciales de la Dirección General de Ingenieros. Que a 
esa cantidad debe agregarse el mayor costo que le ha 
ocasionado a su parte el hacer que otro efectúe la 
obra, el que será acreditado en la prueba y que abar- 
fa el persona] extra que se ha tomado, los planos y 
trabajos complementarios y el recargo en el costo 
derivado del mayor plazo que se ha empleado para 
terminar el trabajo, motivo por el cual deduce re- 
«onvención por el pago del importe arriba expresado 
con más los otros desembolsos, sus intereses y costas, 


Funda este pedido en lo dispuesto por los arts. 505 
incs. 22 y 3% y 625 yconcordantes del Código Civil, 

Posteriormente a fs. 29, los actores, al contestar la 
reconvención, admiten la suspensión de los trabajos 
y agregan que ello obedeció a que los demandados no 
“cumplieron con su compromiso de firmar el documen- 
to y abonarlo en su momento. 

Expresan además que si por esta paralización jus- 
tificada se han hecho. trabajos o no, ellos deben ser 
de cuenta exclusiva de la demandada. Agregan por 
último que el importe de lo que faltaba hacer sólo 
ascendió a la suma de pesos trescientos diez de acuer- 
do con la liquidación que acompaña. 

* Abierto el juicio a prueba y producida la que se 
informa a fs. 171, alegan las partes a fs. 174 y 180, lla- 
mándose autos para sentencia a fs. 182 vta. Dictada 
la medida para mejor proveer de que informa el auto 
de fs. 183, ésta se produce a fs. 184. 


Y CONSIDERANDO: 


Que las partes están de acuerdo acerca de la exis- 
tencia del contrato base de esta demanda —incluso 
su cláusula 4t—, así como sobre la disminución de 
que aquél ha sido objeto en su monto hasta quedar 
reducido a la suma de $ 16.390 m/n. (exp. sobre em- 
bargo preventivo agregando “ad effectum vitandi”, y 
posiciones de ts. 46 y 163). 


Que, por “el contrario, drfieren en cuanto a las obli" 
gaciones emergentes de dicho convento. 3 

Er: efecto; mientras los actores reclaman el pago 
de los trabajos certificados por la Dirección General 
de Ingenieros en la forma estipuiada en la cláusula 
cuarta, los demandados se niegan a ello sosteniende' 
que las citadas certificaciones no correspondían 4 
trabajos realizados por la empresa demandante, com4 
en ellas se indica, sino que fueron extendidas en com- 


pensación de parte de las obras que por $ 10.000 m/n; : 


de dgmasía efectuaba Sincomaco. > 

Ahora bien; del examen de la prueba resu:ta: “Que 
con fecha 21 de octubre de 1935, se extendió a favof. 
de la firma Sincomaco un certificado de obra No 18; 
orden de pago N? 514 de la Dirección General de 1n-. 
genieros, en el cual se les certifica la totalidad de los. 
trabajos mencionados en el apartado 1% excepto el 
importe «correspondiente al horno incinerador. Co-- 
rresponde aclarar que las instalaciones de calefacción 
no estaban estrictamente en condiciones do certificar=: 
se integramente, por cuanto faltaban algunos elemen-. 
tos de terminación y principalmente las pruebas dé; 
todas las insta.aciones, pero la Dirección General de, 


A A 


Ingenieros: teniendo en cuenta que la empresa tenía, | 
ejecutados trabajos adicionales de importancia en otros, 3 


rubros de obra que, por no estar en esa fecha debi-- 
damente documentados no podían certificarse, certi-. 
ficó integramente las instalaciones de calefacción, bas. 
sándose en que de acuerdo al art, 58 de lla ley No 755,.. 
todos los certificados son pagos a cuenta del monto 
sloba: : 
practicarse la iquidación definitiva de la obra”, como* 
resulta del informe producido por el Ministerio dé. 
Guerra que corre a fs. 41, corroborado por el de fs.” 

154. : 

De modo pues, que al día de la fecha ai 
los actores habían realizado trabajos, aunque no la. 
totalidad de los a que se habían obligado, ya que para. 
la recepción de la obra faltaban los que la menciones 
da Dirección de Ingenieros detalla a fs. 156, 158 Yi 
162 de estos autos. 

Todo ello revela que ambas partes contratantes bas 
incurrido en igual responsabilidad. El actor, no debió: 
suspender ¡os trabajos porque no se le debían pa-" 
gar los que no habían realizado. El demandado, ho; 
debió retener en su poder la parte que le Correspon- ¿ 
día al actor por los trabajos certificados al día 17* 
de diciembre de 1935, cuya diferencla a favor de Este: 
último era de $ 1.145.92 m/n. . 

Que para justipreciar los trabajos realizados por: 
ei demandado por cuenta del actor, se han producido 


las pericias que se agregan a fs. 84, 90 y 103. Esta * 


última, del tercero designado por el Juzgado, y cuyas, 


de los contratos y sujetos a rectificación. al. ' 


conclusiones, más explicaciones que el mismo agrega: 


a fs. 112 y 118, el Juzgado la acepta conforme a la: 
regla dei art. 26 de la ley 4128, y da un total a cargo' 
de los actores de $ 1.860.75 m/n., suma que dobérá- 
deducirse del importe total del contrato ($ 16. 556.68. 
m/n.). a 

Que el depósito de garantía, de $ 1.639 m/n. debe. 
ser devuelto, en virtud del informe del Ministerio de: 
Guerra a fs. 184. 

Por estos fundamentos y lo dispuesto en los arte. 
565, 625 y 1197 de: Código Civil, fallo, haciendo lugar ; 
en parte a la:demanda y reconvénción. Condeno en; 7 
consecuencia a Sincomaco Sociedad de Ingeniería Yi. 
Construcciones Malvicino y Cía, a pagar a la actora,:: 
dentro del término de diez días la suma de tres mil 
seiscientos ochenta y ocho pesos con seis centavos. 
moneda nacional, con más sus intereses desde el: día: 
de la notificación de la demanda. Las costas de todo” 
el juicio páguense en el orden causado y las comus:, 
nes por mitades. — L. Gómez Molina. — Ante mí: 
Isaac Letf. 0 


SENTIZNCIA DE LA CAMARA COMERCIAL 
Buenos Alres, diciembre 27 de 1941. | z 
¿Es justa la sentencia dictada a fs. 185? Hi 
El señor Vocal doctor Zambrano, expuso: ña 
La parte actora demanda por pago de la suma" a 


'$ 3.909.81, como saldo del precio de obras que efec- 
tuó como subcontratista de la sociedad: demandada, 
cuyo monto hace ascender a $ 16.556.57. Afirma que 
estas obras las había realizado en su totalidad según 
a su juicio lo comprueba la certificación correspon- 
diente expedida bajo el No 514 por la repartición res- 
pectiva del Ministerio de Guerra en 21 de octubre de 
mil novecientos treinta y cinco. Agrega que la cláu- 
suia 43 del contrato que la liga a la demandada, dis- 
pone que obtenida esa constancia, correspondía que 
fuera abonado el precio estipulado, y que como esta 
condición, única y exclusiva, estaba satisfecha, nada 
impedía el cumplimiento de esa obligación de la otra 
parte, quien debía prescindir de si la obra se halla- 
ba o no absozutamente concluída así como de que el 
certificado extendido se hubiera otorgado en realidad 
no por los trabajos llevados a cabo por ella, sino por 
otros (demanda a Ís. 6 vta., alegato a fs. 177 y ex- 
presión de agravios a fs. 196, Nos. 2 y 3). 

La demandada reconoce la existencia del contrato 
y consecuentemente la de la cláusula que sirve de 
fundamento a la demanda. Corre él, por lo demás, en 
las actuaciones agregadas. Pero afirma que la certi- 
ficación de obras aludida por la actora, se le otorgó 
nó por la rea:ización total de las encomiendas a ésta, 
“sino en compensación de otras que había contratado, 
pero que aún no estaban autorizadas debidamente 
por la superioridad y a fin de ser computado este 
certificado dentro del conjunto del valor de todas las 
obras una vez realizadas, de conformidad con dispo- 
sición legal que asf lo autoriza (véase sobre este pun- 
to, .el informe de fs. 41, 2% punto, emanado del Mi- 
nisterio de Guerra). Observa que esta 'Situación no 
era desconocida por aquélla, y esto. no obstante, co- 
¿bra el valor de un trabajo que no realizó. Añade que 
las obras ejecutadas por la actora, alcanzaron a pesos 
12.230.83, importe que le liquidó. Como esta parte 
.para.izó el cumplimiento del contrato que las ligaba 
“a. pesar de sus requerimientos, se vió —ice— preci- 
sada a encomendar a un tercero la ejecución de los 
que faltaban, los cuales alcanzaron un valor de pesos 
2.950, fuera del mayor costo que ha debido abonar al 
personal empleado. Reconviene por pago de estos va- 
lores. La actora reconoce que suspendió los trabajos 
cuando la demandada no le satisfizo el importe a que 
se cree con derecho; por lo que afirma que las obras 
restantes, si se llevaron a cabo, debe concluirse que 
están a cargo de esta parte (fs, 29). 

La aseveración formulada por la actora de que, an- 
te los términos de la cláusula 48 del convenio, basta- 
ba la expedición del certificado de las obras para que 
le fueren liquidadas las que le correspondía ejecutar, 
con prescindencia de si los trabajos estaban o no con- 
cluídos, o si el certificado otorgado correspondía efec- 
tivamente a otras —punto que “no interesaba”, según 
expresa— carece de base, Para llegar a esta afirma- 
ción, es necesario desvincular esta cláusula de la rea- 
lidad a que se liga y aún prescindir de preceptos le- 
gales fundamentales. 

La disposición contractual mencionada, se refiere y 
por tanto se aplica en la intención común de las par- 
tes, a las obras que la actora tenía a su cargo, cuyo 
detal:e y precio consigna el convenio (fs. 64 del expe- 
.diente agregado), y no a otras. Si con motivo de la 
vinculación creada por la demandada con el Ministe- 
rio de Guerra, éste otorgó certificados de obras por 
las autorizadas no obstante hallarse inconclusas en 
compensación de otras aún no autorizadas, pero ter- 
minadas, a fin seguramente, de atenuar el perjulcio 
que ocasionaría a la empresa con la cual estipulara 
la realización total de la construcción, la paralización 
del capital invertido por ella, la actora. subcontratista, 
es ajena a esta reiación. Por lo demás, desvinculada 
la cláusula 4* de la realidad que le da nacimiento, la 
explica y la justifica, la obligación que se crearía 
para la demandada, según la tesis expuesta por la ac- 
tora, carecería de causa y como tal sería inexistente 
«Carts. 499 y concordantes del Cód. Civil). Esta parte, 
:pues, ho podía reclamar el importe de otros certificados 
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de obras que los correspondientes a las ejecutadas 
por ella en aplicación del contrato. 


Según el informe ya mencionado del Ministerio de 
Guerra (fs. 41) el certificado expedido en 21 de oc- 
tubre_de 1935 de que parte la demanda, lleva No 18 y 
a él pertenece la orden de pago N* 514. Sobre este. 
punto no existe discrepancia entre las partes. Ambas 
aducen las constancias de este informe (demanda y 
alegato de la actora a fs. 176, N* 6 y contestación a 
la expresión de agravios de esta parte por la deman- 
dada, a fs. 207 vta.). Ese certificado de obra fué btor- 
gado, dice el citado pliego del Ministerio de Guerra, 
a pesar de que las instalaciones de calefacción —a 
cargo de la actora— “no estaban estrictamente en 
condiciones de certificarse íntegramente, por cuanta 
faltaban algunos elementos de terminación y prin- 
cipalmente las pruebas de todas las instalaciones; 
pero la Dirección General de Ingenieros, teniendo eri 
cuenta aue la empresa —la demandada— tenía efec- 
tuados trabajos adicionales de importancia en otros 
rubros de obras que por no estar en esa fecha debi- 
damente documentadas, no podían certificarse, certi. 
ficó Integramente las instalaciones de calefacción ba- 
sándose en que de acuerdo al art. 58 de la ley 775, 
todos los certificados son pagos a cuenta del monto 
elotal de los contratos y sujetos a rectificación al 
practicarse la liquidación definitiva de la obra”. Este 
informe es, en esta parte, la reproducción del pro- 
ducido por la Dirección General de Ingenieros del mis- 
mo Ministerio, inserto a fs, 154 (punto c). Está acom- 
pañado este último de una copia del resultado de la 
inspección de estas obras, practicda por esta reparti- 
ción del Estado. En 20 de diciembre de 1935, esto es, 
después de la fecha del certificado en que se apoya 
la actora,. faltaban, según este documento, ejecutar 
en la calefacción, todas las detalladas bajo, este rubró 
(punto I); no estaban en condiciones de ser recibidas 
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las indicadas a continuación bajo el N? II; no es- 
taba en condiciones de prueba la instalación por las 
causas indicadas en el N? III (véase también la copia 
del informe del 20 de 'octubre del mismo año, fs. 162). 
No estaba en condiciones de ser recibida la instala- 
ción de agua caliente por los motivos indicados en el 
punto F, N* 1, ni en condiciones de prueba (IT). 

cuanto a la instalación de supergás —<como las an- 
teriores a cargo de la actora— faltaban ejecutar las 
obras indicadas en el punto I, y no estaba en condi- 
ciones de prueba, por las causas referidas en el N? Il. 


El monto que realmente correspondía certificar de 
los trabajos de las instalaciones de calefacción, agua 
caliente y supergás.el día 17 de diciembre de 1935, 
era de 3 12.153.68, según instruyen los informes de 
la Dirección General de Ingenieros, corrientes a fs. 
125 y 154, punto 6*. Luego, sobre el valor total de las 
obras, de que estaba encargada la actora, cuyo monto 
ascendía a $ 15.390 (contestación a la demanda y ab- 
solución de posiciones de esta parte, a fs. 165, sobre 
la 2% pregunta), dejó de realizar las representadas 
por el valor de la diferencia entre ambas cantidades. 


Su actitud al abstenerse de seguir cumpliendo el 
contrato, era pues, arbitraria, no sólo porque no esta- 
ba autorizada a exigir el monto del mencionado cer- 
tificado de obra que adopta como fundamento de su 
demanda, sino porque no hallándose pactada expresa- 
mente la condición resolutoria, no podía tener por re- 
suelto ej convenio “lpso jure”, asistiendo únicamente 
el derecho de pedir el cumplimiento y el pago de los 
daños y perjuicios a que se creyese acreedora (art. 
216 del Cód. de Comercio). Es, por tanto, responsable 
ante la demandada, del precio que ésta ha debido 
abonar a otro para que terminase los trabajos a su 
cargo (arts. 505, incs, 2% y 3%, 625, 626, 630 y con- 
cordantes del Cód. Civil), y sólo tiene derecho a re- 
clamar de ésta el importe que aún no haya recibido 
por los trabajos que realmente ejecutó. En total 
han ascendido éstos a pesos 12.153.68, según el re- 
ferido informe del Ministerio de Guerra. Reciama en 
su demanda el págo de la suma de $ 3.909.81, como 
diferencia entre la suma de $ 16.556.57, que importa- 
ban todas las obras contratadas por ella, descontan- 
do el importe del 10 % que estaba autorizada a re- 
tener en garantía la demandada, y lo recibido por 
ella a cuenta, o sean $ 11.007,76, según afirma. So- 
bre esta última cantidad está de acuerdo la deman- 
dada (alegato a fs. 181). De conformidad con lo ex- 
puesto, corresponde admitir la acción únicamente por 
el importe de aquella diferencia; esto es, la exis- 
tente entre la suma que representa el valor total de 
lo: trabajos realmente llevados £ caro vor la actora 
—$ 12.153.683— y la cantidad que ha percibido esta 
parte —$ 11.007,76—; y debe la misma a la deman- 
dada «l valor de las obras complementarias que ésta 
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ha debido encomendar a tercero para cumplir acaba- 
damente el contrato que había celebrado con el Es- 
tado. Corresponde admitir la apraciación que de este 
valor formula el perito tercero, por los motivos en 
que se funda, O sean $ 1.930.565, y no $ 1.3860.75, por.+ 
que según el perito, éste es el precio que habrían im- 
portado esos trabajos en el caso de haberse desarro“ 
Mado normalmente, y el primero es el que efectiva- 
mente costaron dentro de la situación creada (perito 
a fs. 118), (fs. 103/06, 112 y 118). La demandada re- 
tiene en su poder en virtud del contrato, la suma de 
$ 1.639, en concepto del 10 % de garantía (cláusula 
ta), cantidad que debe ser computada en la liqulda- 
ción de estos recíprocos créditos, por no existir motivo 
para que prosiga su retención en mérito de las pre- 
cedentes conclusiones y de lo informado a fs. 184 por 
el Ministerio de Guerra. Los intereses legales respec- 
tivos, deberán ser abonados sobre el saldo resultan- 
te a contar de la notificación de la demanda por la 
parte que resulte deudora de él, 

El pago de las costas de todo el Juicio, procede que 
esté a cargo de la actora porque su actitud, según lo 
expresaáo, ha constituído violación del convenio que 
la ligaba a la demandada. 

Por las consideraciones que deja formuladas, vota 
el exponente por la modificactón de la sentencia recu- 
rrida, en los términos que deja consignados. * 

Por análogas razones los señores Vocales doctores 
Faré y García, adhirieron a] voto anterlor., 

Por los fundamentos del precedente acuerdo, se mo- 
difica la sentencia apelada de fs. 185, en los términos 
que surgen del mismo, imponiéndose a la actora el 
pago de las costas de todo el juicio. Regúlase en cien- 
to veinte pesos moneda nacional] el honorarlo del le- 
trado apoderado de la demandada, por sus trabajos 
en esta instancia. 


PAPELES PINTADOS 


Para todos los ambientes 
Para todos los gustos 
Para todos los presupuestos 


Francisco Galvany 


Victoria 1926 —  U. T. 47 Cuyo 7151 
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Buenos Aires 


Tal como anticipáramos, el 4 del actual lle- 
vóse a efecto el banquete organizado por un 
núcleo de amigos y colegas en honor de nues- 
tro distinguido consocio Arq. Oscar S. Grecco. 

Más de ciento cincuenta personas se sen- 
taron a la mesa, ofreciendo el homenaje el 
jefe de personal del estudio, que fué muy 
aplaudido por la emotividad de sus conceptos. 
A continuación y en nombre del Presidente del 
CACYA, Arq. Esteban F. Sanguinetti, quien se 
encontraba afectado de una grave dolencia, 
hizo uso de la palabra nuestro Administrador 
Gerente Sr. Luis A. Romero, quien pronunció 
las siguientes palabras: 


Amigos y colegas: 

Todos. cuantos hacemos uso de la palabra, 
en el momento clásico de los banquetes en que 
el champán empieza a burbujear en las copas, 
contamos a nuestro favor con esa tolerancia y 
esa benevolente disposición a perdonarlo to- 
do, que imparte a nuestra débil naturaleza 
humana el estómago satisfecho. Aquel monar- 
ca hispano cuyo programa de gobierno se ci- 
fraba en que cada uno de sus súbditos pudie- 
se echar diariamente una gallina en el puche- 
ro, era, a no dudar, un profundo filósofo; por- 
que no cabe duda que, entre gentes bien co- 
midas y —lo que no es menos importante— 
discretamente bebidas, los desacuerdos sclo se 


producen por excepción, y la cordialidad, aun- 
que sea de modo efímero, impone sus fueros 
amables. 

A favor, pues, de este ambiente propicio 
creado por las bondades del menú, en sabia 
complicidad con el jugo de nuestras vides, voy: 
a decir unas palabras; pero no temais, ami- 
gos y colegas, que abuse de vuestra atención 
para colocaros un discurso rimbombante, col- 
mado de figuras retóricas y de adjetivos de di- 
fícil pronunciación. Nada de eso. El motivo que 
aquí nos congrega responde a un dictado de 
sincera amistad desprovisto en absoluto de vi- 
scs protocolares, y desentonaría yo lamenta- 
blemente en este marco de espontaneidad y 
camaradería, si intentase expresarme en otro 
lenguaje que el de la más criolla sencillez y 
llaneza. 


Conozco a Oscar S. Grecco, nuestro home- 
najeado, desde hace muchos, muchísimos años; 
acababa de terminar sus estudios en nuestra 
prestigiosa Escuela de Bellas Artes, y había 
ya realizado una veintena de obras chicas. 
en las que, sus inquietudes renovadoras, so- 
breponiéndose a las limitaciones de costo y de 
programa, habian conseguido imprimir un se- 
llo de acentuada personalidad. Vaticiné en- 
tonces que nuestro joven colega sería un buen 
arquitecto y alcanzaría un lugar destacado en 
nuestras filas. Y no erré el pronóstico. El hecho 
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de que hoy nos congreguemos a su alrededor, 
en torno de esta mesa, para celebrar, junto con 
sus veinte años de actuación profesional re- 
presentada por doscientos obras, la instala- 
ción de su estudio en un lujoso edificio pro- 
pio, hgbla elocuentemente de la amplitud de 
sus éxitos. 

Me diréis. que la profecia que formulara ha- 
ce veinte años no tenía.nada de difícil, y es 
verdad. Todos cuantos asistimos a la inicia- 
ción, tan promisoria, de las actividades de 
Grecco, pudimos augurar la magnífica tra- 
yectoria- futura de nuestro compañero y ami- 
go. Á suú sólido conocimiento de las discipli- 
nas técnicas y artísticas, afianzado y depura- 
do en la intensa práctica posterior, se auna- 
ba ya, en aquella época de su primera ju- 
ventud, una férrea voluntad de triunfo, y una 
indomable tenacidad que no reconoció des- 
fallecimientos ni dificultades insuperables, pa- 
, Ta resolver los más arduos problemas. Si agre- 
gamos a ello su pasión por el estudio, en pro- 
cura del enriquecimiento constante de sus 
conocimientos, que le ha permitido no sólo 
"mantenerse rigurosamente al día en la evolu- 
ción arquitectónica que se viene operando en 
el mundo desde 1918, sino hasta anticiparse en 
muchos aspectos a ella; y si tenemos en cuen- 
la que Grecco es un hábil organizador y direc- 


tor de empresa, sagaz en la elección de sus 
colaboradores y prudentístmo en la conduc- 
ción de sus negocios, tendremos explicada, en 
gran parte, la razón de su éxito. 


Esto, en cuanto a lo que pudiéramos califi- 
car de factores materiales. El resto, corres- 
ponde a factores 'imponderables, aunque de 
no menor significación: su simpatía cordial pa- 


“ra con todo el mundo, su gesto de inalterable 


tolerancia para el propietario que exige co- 
sas absurdas, su paciencia para excusar erro- 
res ajenos y su lealtad para reconocer los 
propios, subrayado- todo ello y en cualquier 
circunstancia, por su sonrisa característica; 
sonrisa de hombre bueno o de niño grande, 
como mejor os plazca. Sonrisa de varón digno 
y fuerte, que es como el sello de ejecutoria 
de todos los que, como él, se. elevaron del 
llano a la cumbre por su solo esfuerzo, y sa- 
ben que cada batalla librada, es un nuevo 
jalón en la marcha hacia el triunfo. . 

Nada más”. 

* Habló, por último, el homenajeado, agrade- 
cierido la demostración en un breve y elo- 
cuente discurso, que fué entusiastamente ova- 
cionado, «dándose fin a la grata fiesta que se 


caracterizó por la cordialidad :.y buen humor 
de la concurrencia. 


H 


¡Acaba de Aparecer 


la 2% Edición! 


HERRERIA ARTISTICA MODERNA 


Por ANSELMO BARBIERI 


La única obra de su género, en el mundo, que 
responde a los estilos arquitectónicos de hoy. 


Contiene una gran variedad de proyectos de rejas, portones, puettas 
de calle, barandas, cruces funerarias, ménsulas, faroles, artefactos 
de iluminación, ceniceros, veladores, perchas, eto., etc. 


Un tomo de gran formato, sólidamente encuadernado, $ 8.00 


Pedidos a LUIS A. ROMERO, Cangallo 521, Buenos Aires 
NO SE ENVIA CONTRA REEMBOLSO 
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OBRAS SANITARIAS DE LA NACIO 


Por resolución del H. Directorio de Obras 
Sanitarias de la Nación, de fecha 5 de Sep- 
tiembre de 1941, fué autorizado un nuevo sis- 
tema de elevación de agua en las instalacio- 
nes sanitarias domiciliarias, consistente en la 
unión directa de la conexión de agua con la 
bomba elevadora. 


interruplor electrico 
por Elolante 


larga y elera o 


erva 


laterrgotor ca E, 


me dl nora 
" brico por o — 


O. 
a 
RARA ALAS 
ER: (7) 4 Ur auxiliar 
Bombo elevadas oa 2N bombeo 


dl. A 7 o hinpreza 


SISTEMA CORRIENTE PARA ELEVACION DE 
AGUA EN LAS INSTALACIONES SANITARIAS 
DOMICILIARIAS 


Dicho sistema habrá de ajustarse a las con- 
diciones básicas siguientes: 


192—La cañería entre la conexión y la bom- 
ba formará un sifón cuya elevación será fi- 
jada en cada caso por la Institución; dicho si- 
fón deberá ser ventilado en su corona, ya sea 
por un caño abierto con altura superior a la 
presión máxima de la red de distribución, ya 
sea con: una válvula automática ruptora de 
vacio, la cual deberá ser aprobada por la 
Institución. 


También será aceptada la sustitución de di- 
cho sifón por una válvula que interrumpa au- 
tomáticamente el servicio de agua a la finca 
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bomba elevadora Fig, 3 


NUEVO SISTEMA PARA ELEVACION DE AGUA — 

POR UNION DIRECTA, DE LA CONEXION CON LA BOM- 

BA, (ON INTERPOSICION DE SIFON ELEVADO Y- 

VALVULA AUTOMATICA, ARA ENTRADA dE 

AIRE AL PRODUCIRSE DEPRESION E INTERRUECION 
DEL SISTEMA ELECTRICO 


al bajar la presión del agua de la cantidad 
preestablecida; esa válvula deberá ser de un 
tipo que permita el cambio de la presión a la 
cual deberá funcionar automáticamente y ser 
aprobada por la Institución. 


_ 2?—Ambas válvulas, al ser instaladas, de- 
berán seilo en forma de poder recibir un pre- 
cinto, colocado por la Institución, el cual no 
permita la obturación, desarme o modifica- 
ción de las válvulas. 


—La capacidad horaria de la bomba ele- 
vadora, deberá ser como máximo igual a la 
capacidad horaria normal de la conexión de 
agua a la finca, que la Institución fijará en 
cada caso. 


4%—Deberá la instalación eléctrica de. la 
bomba tener un dispositivo automático que 
interrumpa su marcha al producirse la depre- 
sión prevista en la alimentación; y además lle- 
var el habitual sistema de interrupción go- 
bernado por un flotante en el tanque elevado. 
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NUEVO SISTEMA FAKA ELEVACION dE AÑUA — 
POR UMON DIRECTA DE LA (ONEXION DE LA BOMBA, 
(ON IMTERPOSICION DE SIFON ELEVADO Y VENTILADO, 
CON VALVULA AUTOMATICA INTERRUPTORA DEL 
SERVICIO ELECTRICO AL PRODUCIRSE DEPRESION - 


5% —Queda entendido que cuando en los pla- 
nos se proyecte este sistema de elevación, la 
instalación deberá ser aprobada en cada ca- 
so por la Institución de acuerdo al Reglamen- 
to en vigencia. ' 


El H. Directorio, con fecha 23-de Enero ppdo., 
ha dispuesto la. obligatoriedad de que las bo- 
cas de acceso que se instalen en los desagies 
de piletas de cocinas, elaboradas en plomo y 


concreto de cemento portland, sean de marca 


CORPORAC 
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NUEVO SISTEMA PARA ELEVACION DE - 
AGUA, POR UMON DIRECTA DE LA CONEXION 
CON LA BOMBA, CON INTERROSICION DE UNA, 
VALVULA AUTOMATICA INTERRUPTORA, 
DEL SERVICIO dE AGUA Y ELECTRICO, AL 
— PRODUCIRSE DEPRESION —— 


aprobada, dejando en suspenso tal obligación 
para las de hierro fundido hasta tanto exis- 
tan por lo menos dos tipos de marcas aproba- 
das eleboradas en dicho material, mientras 
tanto, se aceptará la utilización de piezas es- 
peciales de uso corriente en ese material, co- 
mo sustitutos de aquellos, si así lo propusie- 
ran los constructores. 

Además, se ha establecido, que dicha obli- 
gatoriedad será exigida para las obras sa- 
nitarias domiciliarias que tengan comienzo de 
obra a partir de los 30 días de la mencionada 
resolución. 


CEMENTO | 
-. PORTLAND 


J'ON CEMENTERA ARGENTINA $. 


